Inz. JAN WANIC 


inspektor b. Urzedu Wojewodzkiego Krakowskiego 


przeżywszy lat 49, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 12 maja 1941 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 15 b. m. o godzinie 10 rano w kaplicy 
na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, o czym zawiadamiają w ciężkim żalu pogrążeni: 


żona i synowie. 
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